Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode 


Drudisache V/4334 


Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Imle, Ramms und der 
Frciktion der FDP 


betr. Unfälle an Bahnübergängen 


Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie viele schienengleiche Bahnübergänge - unterteilt nach 
beschrankten und unbeschrankten - gab es in der Bundes- 
republik Deutschland am 31. Dezember 1968, 1967, 1966 und 
-965? 

2. Wie viele Unfälle ereigneten sich in den genannten Jahren 
einschließlich des ersten Halbjahres 1969 an den genannten 
Bahnübergängen? 

3. Welches waren die Hauptunfailursachen? 

4. Wie viele Menschen wurden dabei in den einzelnen Jahren 
getötet und wie viele verletzt? 

5. Wie hoch ist der Sachschaden anzusetzen, der dabei ent- 
standen ist? 

6. Wie hoch ist die Zahl der schienengleichen Bahnübergänge 
und die Unfallhäufigkeit in den einzelnen Bundesländern 
gewesen? 

7. Nach welchem festen Programm beseitigt oder sichert die 
Deutsche Bundesbahn schieiiengleiche Bahnübergänge? 

8. Wie hoch waren die Ausgaben der Deutschen Bundesbahn 
in den einzelnen Jahren zur Beseitigung der schienen- 
gleichen Bahnübergänge? 

9. Hält es die Bundesregierung für tragbar, daß Schranken 
wegen Personalmangel geschlossen gehalten werden? 

10. Was hat die Bundesregierung getan, um in dem oben 
genannten Zeitraum bei Ausbau von Bundesstraßen schie- 
nengleiche Bahnübergänge möglichst zu entfernen? 

Bonn, den 10. Juni 1969 

Dr. Imle 
Ramms 
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